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Etablissements « VERY BEST », PARIS 


Uarnpes “ ” 

à filament métallique 

Consommation 1 watt par bougie 



Principaux avantages 

de la Lampe “MÉTAL 


Consommation 1 watt par bougie. 

Economie 75 0/0 sur les lampes ordinaires". 
Réduit donc au quart la dépense d’éclairage. 
Dure en moyennelOOO h., ne noircit pas l'ampoule. 
Conserve longtemps son pouvoir éclairant. 
Fournit une lumière exempte de rayons rouges. 
Conserve aux objets leur couleur naturelle. 

Né chauffe pas. 

Supporte les variations normales du voltage. 
Fonctionne sur tofttes natures de courants. 

Se place dans toutes les positions. 

Utilise un filament qui, rompu peut se ressouder. 


Hautes intensités pour tous les voltages types de 70 à 250 volts 

PRIX SUR DEMANDE 


PRIX UNIFORME DE 10 A 50 BOUGIES 

De 85 a 135 volts, Forme poire, verre clair, monture 
au cjhoix du client. 

La pièce : 1 50 Net (par 12 pièces au moins). 
Plus -value O 15 pièce net pour forme sphérique 
Campes “ Métal ” sontjlivrées claires ou dépolies 
DÉPOLISSAGE 
Augmentation de : 

O '12 par lampe jusqu a 100 bougies. 

O 25 par — de haute intensité lumineuse. 


Nota. — Pour les commandes, indiquer ; 
1° i ,e nombre de lampes. 

2» Le nombre de bougies. 

3° Le voltage bien exact. 

4o La monture (vis ou bayonnette). 


Puix Spéciaux Réduits pour commandes importantes 

DEMANDER TARIF APPAREILS A GAZ & ÉLECTRIQUES 



